Ulasan Wall Scanner: akurasi magnetometer, kegunaan, dan privasi
Ulasan lengkap Wall Scanner & Metal Detector: akurasi magnetometer, kegunaan nyata, keterbatasan, dan privasi. Tanpa akun, tanpa iklan.
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Ulasan Wall Scanner: Seberapa Baik Magnetometer Bekerja Sebenarnya?
Jika Anda pernah mencari ulasan aplikasi pemindai dinding, Anda kemungkinan besar menemukan campuran membingungkan antara pemasaran yang berlebihan dan penilaian satu bintang yang penuh kekecewaan. Kenyataan tentang pemindai dinding berbasis ponsel itu bernuansa: aplikasi semacam ini benar-benar berfungsi untuk tugas tertentu, dan benar-benar gagal untuk tugas lainnya. Ulasan Wall Scanner & Metal Detector ini memberi Anda gambaran utuh — akurasi, kegunaan, keterbatasan, dan privasi.
Dapatkan gratis di iPhone (App Store) atau Android (Google Play) — tanpa iklan, tanpa perlu akun.
Apa yang Sebenarnya Dilakukan Wall Scanner & Metal Detector
Aplikasi ini menggunakan magnetometer bawaan ponsel Anda — cip yang sama yang menjalankan aplikasi kompas — untuk mendeteksi gangguan pada medan magnet setempat. Saat Anda memindai dinding secara perlahan, aplikasi mencari lonjakan pada pembacaan magnetometer yang sesuai dengan sekrup atau paku logam yang tertanam di papan gipsum. Karena papan gipsum dipasang ke rangka dengan sekrup logam pada jarak yang teratur, lonjakan tersebut secara tidak langsung menunjukkan posisi rangka.
Aplikasi ini memiliki tiga mode yang berbeda:
	Mode Pencari Rangka: dioptimalkan untuk pemindaian dinding secara perlahan. Menampilkan grafik magnetometer secara waktu nyata. Lonjakan pada grafik menandakan pengencang logam — dan karena itu posisi rangka.
	Mode Detektor Logam: menampilkan pembacaan mikrotesla mentah. Berguna untuk mendeteksi logam feromagnetik di sekitar, termasuk pipa dan tulangan yang tertanam.
	Mode Detektor EMF: menampilkan besaran total vektor magnet. Mendeteksi komponen magnetik dari medan elektromagnetik yang berasal dari kabel dan peralatan rumah tangga.

Akurasi: Apa yang Ditunjukkan Pengujian
Dalam pengujian pada papan gipsum modern di atas dinding berangka kayu:
	Aplikasi berhasil mendeteksi posisi rangka pada 80–90% kasus ketika sekrup gipsum digunakan (konstruksi modern)
	Muncul hasil positif palsu di dekat pipa logam, kotak listrik, dan profil sudut
	Kinerja menurun pada dinding tua dengan lebih sedikit pengencang (konstruksi yang hanya memakai paku, plester di atas bilah kayu)
	Dinding dengan rangka logam (konstruksi komersial) menghasilkan pembacaan lebar yang berkelanjutan, bukan lonjakan yang terpisah

Kualitas magnetometer sangat berbeda antar model ponsel. iPhone kelas atas dan ponsel Android unggulan memiliki sensor yang lebih peka dibandingkan perangkat murah.
Kegunaan: Di Mana Aplikasi Ini Unggul
Memasang Lukisan dan Rak Ringan
Untuk beban ringan (di bawah 5 kg), aplikasi ponsel sudah lebih dari cukup. Temukan lonjakannya, tandai rangkanya, lalu pasang sekrup. Inilah kasus penggunaan ideal — cepat, selalu tersedia, tanpa perangkat tambahan.
Verifikasi Sebelum Mengebor
Bahkan saat memakai pencari rangka fisik, banyak profesional melakukan pemindaian cepat dengan ponsel sebagai pembanding. Kedua metode sering saling menguatkan dan kadang menangkap hasil positif palsu yang terlewat oleh perangkat fisik.
Deteksi Pipa dan Logam
Mode detektor logam benar-benar berguna untuk menemukan pipa feromagnetik (saluran air atau gas dari besi dan baja) sebelum memotong atau mengebor di area yang mungkin dilewati pipa. Tidak berguna untuk pipa tembaga atau PVC.
Pemetaan Medan EMF
Mode EMF dapat membantu mengenali area dengan aktivitas magnetik tinggi di sekitar kabel, trafo, dan peralatan listrik. Berguna sebagai alat orientasi kasar, bukan sebagai instrumen presisi.
Keterbatasan: Di Mana Aplikasi Ini Kesulitan
Dinding Plester
Rumah tua dengan dinding plester biasanya memiliki lebih sedikit pengencang logam (atau memakai paku lama alih-alih sekrup modern), sehingga sinyalnya lebih lemah. Deteksi tidak dapat diandalkan pada jenis dinding ini.
Penggunaan untuk Beban Berat
Untuk memasang TV besar, cermin setinggi badan, atau lemari besar, selalu verifikasi dengan pencari rangka fisik. Aplikasi ponsel berguna sebagai langkah awal, tetapi risikonya terlalu besar untuk sepenuhnya mengandalkannya pada beban berat.
Deteksi Logam Nonferrous
Pipa tembaga, konduit aluminium, dan sambungan kuningan tidak terdeteksi dengan andal. Magnetometer hanya efektif untuk logam feromagnetik.
Deteksi Rangka yang Dalam
Jika ada lapisan material tebal antara pengencang dan permukaan (misalnya keramik di atas papan penopang di atas gipsum), sinyal melemah secara signifikan.
Privasi: Data Apa yang Dikumpulkan?
Wall Scanner & Metal Detector mengumpulkan nol data pengguna. Aplikasi ini:
	Tidak memerlukan akun atau alamat email
	Tidak meminta izin lokasi
	Tidak mengirim pembacaan sensor ke server mana pun
	Berfungsi 100% offline dalam mode pesawat
	Tidak menyertakan SDK analitik maupun SDK iklan

Satu-satunya izin yang dibutuhkan adalah akses sensor — dan hanya selama aplikasi berada di latar depan. Ini adalah kebutuhan minimum agar aplikasi berfungsi.
Perbandingan dengan Pencari Rangka Fisik
Pencari rangka fisik seharga 30 dolar menggunakan penginderaan kapasitif — alat ini mendeteksi perubahan kepadatan, bukan magnetisme. Artinya, alat itu bisa menemukan tepi rangka meski tidak ada pengencang logam tepat pada kedalaman tersebut. Aplikasi ponsel tidak bisa melakukannya. Namun:
	Ponsel selalu ada di saku Anda — tidak perlu memiliki perangkat terpisah
	Aplikasinya gratis; pencari rangka fisik yang layak berharga 15–80 dolar
	Untuk pemakaian sesekali, perbedaan akurasinya jarang berarti dalam praktik

Kesimpulan Akhir
Wall Scanner & Metal Detector layak direkomendasikan untuk pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Aplikasi ini jujur tentang apa yang diukurnya, menampilkan data mentah, dan tidak menutupi keterbatasannya. Untuk keperluan memasang barang sehari-hari di rumah berdinding gipsum modern, aplikasi ini bekerja dengan andal. Untuk pekerjaan profesional atau beban berat, gunakan sebagai langkah awal dan verifikasi dengan perangkat fisik.
Unduh gratis: App Store (iPhone) | Google Play (Android)
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